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Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning: Antoon van Hooffplein 1 

Burgemeester en wethouders hebben voor onderstaand project een beschikking afgegeven in het kader 
van een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is. 

Zaakid: 19522397 

Datum indiening: 7 juli 2015 

Omschrijving: Het brandveilig gebruik van het pand, alarminstallatie aanleggen en het vervangen van 
kantoren 


Adres: Antoon van Hooffplein 1 

Activiteiten: Bouwen, Strijd Gebruik gronden/bouwwerken met RO, Alarminstallatie 
Besluit: Ingetrokken door aanvrager 
Datum besluit: 21-08-2015 
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